NORDRE KRIST I ANST ENS GATE 



Nr. 8 Klasse - 

9 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate ^' Kris ti anst ens gt. nr 8 




ue i eg nei se 




Eier 1970 Trondheim kommune 

Takst kr. IfipOO Areal tomt 2 bygninger 

Bruk Bolig 


o <j m ? 


Oppført tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


*NTAM 


Byggherre 

A rbl tub t 


Oppr. bruk 


Pl en type 




Hovedmål 


Etasjer 


Grunnmur Pusset stein, hel. 

Vegger Tømmer, liggende faspanel. 


Kjeller 


Tak Saltak. tee:l 


T" w-l fr d 
XII5 cH 


Eksteriør 




Som Kristianstensbakken 6 


■ 


Interiør 




Gårdsplass, 
Uthus 




Ombygging 




Intet i BA 

- 




Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Positive 




Vedlikeholdstitstand B 




Antikvarisk tilstand B 


■ 


Ark i tek tu r vurdering B 
Miljøvurdering B 




Prioritering 




Dato 10.5.1975 
Sign J * T # 



Gate N. Kri s t lans t ensga t e 



nr. 



" 8 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



KMder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 

for bevaring? 



Fremtidige plener 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


~ JvriSTTansTGTisgt. n 

Gate nr, y 
Betegnelse 


Eier T970 Trondheim kommune 

Takst kr. 22 OOO Areal tomt h6$ m \ bygninger 75 rn 1 

Bruk Bolig , 


Oppført tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 1 (i) 


Grunnmur Pusset stein, hel 

Vegger Tømmer, liggende faspanel 


Kjeller 

Delvis 


Tak Saltak, tegl. 




Eksteriør Gavlf asade mot gate. Symmetrisk m, tof agsvinduer 
i 1. et* og to trei;agsvinduer i 2» et. Åtte og seks 
småruter i faget. Flat profilert omramming. 

Interiør £ n d e l opprinnelig 


Gårdsplass, Hage, ustelt 

uthus Skur, dårlig 




Ombygging 




Intet i BA 

ri 




Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 

■ 




Omgivelser 




Positive 




Vedlikeholdstilstand B-C 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurdering B 
Miljøvurdering B 




Prioritering 




Dato 10.5-1975 

Sign J # T. 



